LEON 


MARTYNIEC 


inzynier-lesnik 


przeżywszy lat 55, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 8 czerwca 1941 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w środę dnia 11 b. m. 
o godzinie 3'|, po południu, o czym zawiadamiają w ciężkim żalu pograzeni: 


zona 1 córki. 


NABOZENSTWO ZALOBNE 


odprawione zostanie w czwartek dnia 12 b. m. o godzinie 8'k rano w kościele SS. Wizytek przy ul. Krowoderskiej. 


POGRZEBOWY > WIECZN OŚĆ < 


Kraków, ulica Mikołajska 5 — Tel. 140-47. 


Orakarmia Zwięrkowa w Krakowie, mi. Mikeiniske (R 


